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Bekendmaking normen explosie veilig materieel, NEN 

30 mei 2016 
Nr. 949EEG25 

De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands 
Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het 
Ministerie van Economische de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen. 

Publiceren in de bijlage de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij 
richtlijn 94/9/EEG en gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 126:2016. Zoals bedoeld in het besluit van 
1 augustus 1995, Stb. 379 tot vaststelling van de maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op 
gevaarlijke werktuigen (Besluit Explosie veilig materieel) 

Dit ter aanvulling op de publicatie van 12 november 2015/nr 949EEG24 (Stc. 41029 van 20 november 
2015). Deze bekendmaking wordt gedaan namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De genoemde normen kunnen worden besteld bij de afdeling NEN-klantenservice van het Nederlands 
Normalisatie-instituut (NEN). Tel. 015-2690391, fax 015-2690271. Tevens kunnen de genoemde normen 
via Internet worden besteld (www.nen.nl) 

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

De besturen van NEN en NEC 
Voor deze 

De directies NEN en NEC 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden vervalt: 
(noot 1) 

NEN-EN 1755:2015 

EN 1755:2015 

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en 
verificatie - Aanvullende eisen voor gebruik op plaatsen waar 
explosiegevaar kan heersen 

Noot 2 

NEN-EN 1755:2000+A2:2013 

2017-11-30 

NEN-EN-IEC 60079-6:2015 

EN 60079-6:2015 

Explosieve atmosferen - Deel 6: Bescherming van materieel 
door vloeistofvulling "o" 

Noot 2 

NEN-EN-IEC 60079-6:2007 

2018-03-27 

NEN-EN-IEC 60079-7:2015 

EN 60079-7:2015 

Explosieve atmosferen - Deel 7: Bescherming van materieel 
door verhoogde veiligheid "e" 

Noot 2 

NEN-EN-IEC 60079-7:2007 

2018-07-31 

NEN-EN-IEC 60079-28:2015 

EN 60079-28:2015 

Explosieve atmosferen - Deel 28: Bescherming van materieel en 
transmissiesystemen gebruikmakend van optische straling 

Noot 2 

NEN-EN-IEC 60079-28:2007/IS 01:2014: 
NEN-EN-IEC 60079-28:2007 

2018-07-01 


Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieor- 
ganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn. 

Noot 2: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen 
norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving. 
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